93. Reflexion der Wellen an Widerstand, Induktivitat und Kapazitat.    309
em Lichtbogen des Netzstromes, der beim Ansprechen in alien Phasen am groBten wird und durch die Phasenspannung und den Erdungs-widerstand gegeben ist. Eei zu groBer Stromstarke besteht die Ge-fahr, daB der Lichtbogen nicht mehr erlischt. Bei 30000 Volt ver-ketteter Spannung und E0 = 600 Ohm wurde der Strom fast 30 Amp. betragen, wahrend hochstens 10 Amp. zulassig waren. Man ist daher gezwungen, bei hoheren Spannungen von der Bedingung der Re-flexionsfreiheit abzuweichen, wodurch die Wirksamkeit der Ableiter beeintriichtigt wird. Ihr Schutzwert fiir Netze liegt jedoch nach Peter sen1) in der Fahigkeit, die Ladungen abzuleiten, die beim Erloschen eines ErdschluBlichtbogens auf dem Netz verbleiben, und dadurch das Wiederziinden zu erschweren.
b) Reflexion an einer Induktivitat
Ist am Ende der Leitung eine Induktivitat LQ   angeschlossen, so lautet Gl. 411 fiir die freien Schwingungen
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worin k die Integrationskonstante ist.
Beispiel. Die freien Schwingungen beim Ausschalten einer induktiv belasteten Leitung.
Die Leitung werde z. Z. * = 0 am Anfang x = 0 unterbrochen. Zur Vereinfachung der Rechnung machen wir folgende Annahmen: der Strom habe auf der ganzen Leitung z. Z. t = Q denselben Wert J, die Spannung auf der Leitung werde vernachlassigt. Diese Annahmen, die annahernd beim Unterbrechen eines Gleichstromes zutreffen, wiirden auch fiir diesen bedingen, daB der Spannungsabfall in der Leitung und die Ableitung Null sind, und urn die Rechnung mit diesen An-
!) ETZ. 1918.ische Energie in dem Widerstand £0 in Warme urn-gewandelt worden.
